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1 , I t !• Ute f^iulao eC tlia HediEwii tiwt -rislt® 

iBiarit isaao -Miie vi'd^ •uCfieiisra& fra^asBicy 
x>e^|Bir4B&3iiti8 In paaragsaj^ ^ of 

this qdoptioa has haen dieeuasad In d e tail, vlth 25X1 A9/^ 

idio tma the Sessier ^^^Mliw aieal Bai^yeeeBt i^iva «t the time of your 

stait*a ef gtatea«ris i» ®%tacsh«d for 25X1 A9/^ 

^iwr ii^QasatifJO.. 

2, the Medicai. Staftf wlH lai «iad. to <ii»etaw mssr ^aether ^ocfto 
csf tfaia jaetter with you at your req^teat* 
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Chief, Medical Staff 
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